STANISLAW KOSTKA 


urzędnik kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy 26 lat, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 
rozstał się z tym światem dnia 15 grudnia 1878 r. 


Stroskani rodzice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożna Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 
17 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu urzędniczego przy kolei wprost na cmentarz. 


